シャ ー プ 商品 導入 事例 


「 オ フィ ス の 空気 が 変わ っ た 」 と 好評 価 。 
懸案 だ っ た 快適 性 の 向上 に 貢献 し て いる と 思い ます 。 


cr 拓 * 圭 * 


ビル 内 の 乾燥 問題 か ら 加 湿 機 の 検討 進め る 過程 で 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 機能 付 の 加湿 空気 清 
機 を 試用 し 、 そ の 効果 を 実感 し まし た 。 また 、 環境 に 配慮 し た 低 消費 電力 で あり 、 電気 代 負 担 も 小さ いこ と 、 
手入れ に も 手間 の か か ら な いこ と が 導入 決断 を 後押し し まし た 。 


美 次 総合 リー ス ( 株 ) 
さま 


⑧ 束 京 / 千 代田 区 
@1969 年 (昭和 44 年 ) 設 立 
⑧ 従 業 員 数 579 名 


画 導 入 商品 

プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 
IG-840 x 60 台 

プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 
IG-820 x 16 台 


受付 、 執 務 室 、 ラ ウン ジ 等 
信 導 入 時 期 :2009 年 4 月 


こん な ソリ ュー ショ ン を 実現 し まし だ 
| Befor e 導入 前 (課題 ) After 導入 後 ( 効 果 ) 


RN よど ん で いた 空気 が キレ イ に な っ た 、 こ れ 
か し て 欲し いと いう 要望 が 強く 、 また 、 比較 = < 人 生 バ 如 ニニ 后 

的 古い ビル の た め ハ ウス ダス ト も 多い 状 : まで と 吸っ て いる 空気 が 違う 気 が する 、 と 
he 社員 の 多く が 環境 改善 を 実感 し て いま す 。 


衛生 ・ 健 康 管理 面 で も オフ ィ ス 環境 の 整備 導入 直後 より 社内 の 衛生 管理 を サポ ー ト す 
に 万 全 を 尽く し た いと 考え て いま し た 。 る こと が で き 、 社員 に も 安心 感 が 広がり まし 
た 。 


本 : プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 は 低 消費 電 
MAR Ga カ 設 計 で 、 省 エネ 面 で も 年 間 の 電気 代 負 揚 


立 さ せ た い と 思 こ 2。 : 
EE : に お いて も 導入 し や すい 機器 で し た 。 
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加湿 機 の 検討 が そもそも の きっ か け で し た 。 


導入 に あたっ て は 、 少 し 込み 入っ た 経緯 が あり ます 。 当社 で は 以前 か ら 社 
員 、 特 に 女性 社員 か ら 社内 の 乾燥 対策 に つい て の 要望 が 強く 、 ビ ル 側 に も 
湿度 の 調整 等 可能 な 限り の 対応 を し て いた だ いた の で す が 、 限 界 が あり ま 
し た 。 

そこ で 加湿 機 の 検討 を 始め 、 そ の 過程 で た また ま プ ラズ マク ラス ター イオ ン 
発生 機能 付 の 加湿 空気 清浄 機 を 見 つけ まし た 。 デモ で 使用 し て みた と ころ 、 
社員 の 評価 も 良く 、 早 速 導 入 し よう と し た の で す が 、 当 該 機 は 家庭 用 の た め 、 
性 能面 で す オフィス に は マッ チ し な いと いう こと で 、 代わ り に ご 提案 を 受け た の 
が 今回 導入 し た プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 だ っ た の で す 。 


美 東 総合 リー ス 株 式 会 社 総務 部 総務 グル ー プ 
上 席 調査 役 山口 修 史 様 


気持 ちよ く 働 ける オフ ィ ス の た め に 、 で きる 限り の こと を 。 _ 


そもそも 乾燥 対策 が 発端 で し た の で 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 機 は 当初 の ニ 
ー ズ に 対応 する も の で は あり ませ ん で し た 。 し か し 、 他 に も フロ ア の 紋 和 馳 か ら 出る ホ 
コリ の 問題 や 健康 上 の 心配 な ども あり まし た の で 、 執 務 環 境 の 改善 と いう 意味 で 、 
我々 と し て は で きる 限り の こと を し よう と いう こと で 、 導入 を 前 向き に 考え まし た 。 
社員 が 気持 ちよ く 仕事 が で き て 、 結 果 的 に お 客 さ ま に よ り 良 い サ ービス を 提供 で き 
れ ば よい の で は な いか と いう こと で すね 。 


コス ト 負 担 が 小さ く 手 間 も か か ら な いこ と も 、 導 入 決定 を 後押し し まし た 。 
また 、 ラ ン ニ ング コス ト も 重要 な 検討 要素 で し た が 、 カ タロ グ を 見 る 限り それ ほ 


ど 電 気 代 も か か ら な い 。 環境 へ の 配慮 か ら も 消費 電力 が 少な いこ と は あり が た 
いこ と で し た 。 


あと 、 さ ほど 頻繁 に 手入れ する 必要 も な いと いう こと で し た の で 、 こ の 点 も 安心 
で きま し た 。 

こう いっ た 様々 な 面 か ら の 検討 を 経て 、 社 員 の 健康 と オフ ィ ス の 快適 化 に 寄与 
で き 、 コ スト も 手間 も 少な く て すむ と いう こと で 最終 的 に 導入 が 決定 し まし た 。 


これ まで オフ ィ ス 内 は 空気 が 動い て いな い 、 よ どん で いる 感じ が あ 
り ま し た が 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 機 に より 、 目 に は 見 えな 
いも の の 、 空 気 の 感じ が 変わ っ た 、 と いう 感想 を 聞い て いま す 。 職 
場 環 境 の 改善 に お いて プラ ス に 働い て いる と 解釈 し て いま す 。 


また 、 導 入 時 は プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 自体 が 社員 に あま り 浸 透 
し て いな か っ た の で す が 、 その後 テ レビ CM が よく 流さ れる よう に な 

っ た お か げ で 、「 こ ん な に すご い 機 械 な ん だ 」 と 社員 の 理解 も 深まっ 
て いま す 。 プラ イベ ー ト で も 購入 し た 社員 も いる くら いで すか ら 、 気 

に 入っ て も ら え て いる の だ と 思い ます 。 


導入 時 に は 紀 余 曲折 も あり まし た が 、 結果 的 に 社員 に 喜ん で も ら 
え 、 良い 選択 で あっ た と 感じ て いま す 。 
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